— ie 


Za spokój duszy S. p. 


Dr KAROLINY NOWAKÓWŁ | 


lekarza Szpitala św. Ludwika i żony lekarza 


jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 
odprawione zostanie 
w sobotę dnia 23-20 marca 1935 roku o godzinie 8, rano 
w kościele św. Mikołaja w Krakowie 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


o czem zawiadamia 


Rodzina. 


